ERRATA fjc Corrigc. 

Age. S 5' J- I- read recruiting, p. 3 5 I. ^.r. contained in it ft. p. 3 8. 1, il ■ r. connivcnt valve. ;». 3 9 1, t 4. r. 
St may ^e. 1. ?</f. r. isUlfcenttd. p. 40 1. 17. r. mvoluted. \. i©. r. (^fl^?^ewJ. p- 45". 1 (S- r. iLj' arc. \. g. r. 
H'/;f/?.p.4^.i. 14/r. astikcwifsA* IS; r* didfpotL p. 47- !• i<^,r. i^. 1. 17, r. con, 1. 18. r. nor. p. ,-0. 1. f, 
r. H' ch'"'^ef ope 1. 6. ddefudtcium dtfficUe. d. fi. 1. 30.I, a; Scaler, p. 55. I. n. r. of the Oefopha^ut. p. 6f i 
4. t./p^c'jzc. p. 119. !. 33.r./i^. ti, p. 135. 1. 33. r. crt^. 15- p, lyy. I. 2s. r. loooo. p. 1^0. 1. 18. 19. r, 
«f|je Vdgina Uteri, dddd, the two Cornua Uteri, p [73, 1. 2.9. r. helpir,. I'jsA.'j. r. tenjion of the Fibre oyi the ThdUm. 
P- T-Xi^ l.^z. r. it decreafes to ly decrees. I. 34. t. thatto the S^ifitoard. p. 21 6.1. 11. r. the other Northern pole. p. 210, 
Jl' 16.' t.s^leunha. l.l^. t.fro7nihe pole of the World. \^ J 3' ^' '^^d that under the Squ/ttor. P- 2.43. 1. xy. r. as od fr'^r>s 
^rfien p. 34X. 1. 6 f()>*^/rt(:<', r./J74cc. p. 551. 1, ji.r. ow^ ibc/; 4«^i aqumirlong.^. -^62 > l.io.for in. r . forme, p. ?F5 



-im:«i>tJE«s»4«iU,i,&w-^sM»»j^..:.«.^;Ai^» V It'*'-**.; ■• - ..--.i- ^.,«i^.,.»-.*.'»>.»— -....~' « — - v.^►^■».'-.w**J,^»,,»^„»«,..^ .,, -.wror. loo"--. 'i- w«..-~ ^.^«v ^-v ./.^jssrf.f -.i*-«»-»»v»»'-»*<t.,-)^v«.r^ j»mm»^.»--w. 


X F O R D, 

Printed at the THEATER, and are to he fold by 3/(y^i 
pit at the Angel, and Samuel Smith at the Frmces Anns 
in St, F^m/5 Church-yard London. 1683. 


